Zielinski 


st. saper W.P. 


przeżywszy lat 24, zginął śmiercią tragiczną dnia 4 lipca 1947 r. w Laszkach koło 
Jarosławia 
Zwłoki zostały przewiezione do Krakowa 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy Szpitalu Garnizonowego przy ulicy Wrocławskiej na miejsce wiecznego 
spoczynku nastąpi w piątek dnia 18 b. m. o godz. 10 rano, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


rodzice, siostra, narzeczona, bracia, szwagier i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobodę dnia 19 b. m. o godz. 8 rano w kościele Najśw. Panny Marii przed ołtarzem 
Pana Jezusa Ukrzyżowanego. 


Zakład pogrzebowy „AETERNITAS” 
ANTONIEGO HORAKA jun. Drukarnia Związkewa w Krakowie. ul. Mikołajska 13 
Kraków, ulica Mikołajska 14 — Telefon 555-89 


